
RADIO MARELLI - Mod. 128. Ondc mcdie e due bande allargale di onde corte a 25 e 49 m. Media frequenza 455 kc/s. Rosa d’uscita 

3 watt. Consumo a 160 V, 0,4 A. Potcnza assorbita a 160 V, 60 watt. 




























